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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 2 ) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 35 / 2016 - 17 . | 2017 മാർച്ച് 20. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
( പവ്യ ത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത 
വിഭാഗം എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 18 - 4 - 2017 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
( 1 ) ( 2 ) 

- (3 ) 
- 249 / 2016 - 17 - ആസ്തി വികസനഫണ്ട്കണ്ണൂർ 
നിയമസഭാമണ്ഡലം-കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ടൗൺ 
ഹയർസെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട ത്തിന്റെ 
(താഴെ നിലയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് റൂമും രണ്ടാം 
നിലയിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് റൂമും) നിർമ്മാണം 

വ ന്യൂ തീ ക രണം ( പു നർ ദർഘാസ്) 
2 ,99, 155 

7 ,500 


( 1) 

- ( 3 ) 
2 250 / 2016 - 17 -- കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് 

ആയുർവേദ കോളേജിലെ ( ആർ. എം . ഓ 
സൂപ്രണ്ട്) ടൈപ്പ് 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം 

ദ തീ ക ര ണം ( പു ന ർ ദ ർ ഘാസ്) - 
- 2,19,430 

5 , 500 
3 251/ 2 016 - 17 - ക ണ്ണൂർ മടായി ഗവൺമെന്റ് 

വൊക്കേ ഷ ണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
(ആൺകുട്ടികൾ) കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 

വൈ ദ തീ ക ര ണം ( പു ന ർ ദ ർ ഘാസ്) 
- 4 , 12 , 933 

| 10 , 400 
4 252 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ആറളം പ്രാധമികാരോഗ്യ 

കേന്ദ്ര ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3, 04 ,718 

7 , 700 
- ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 600 + 30 നികുതി, കമനമ്പർ 2 - ന് 500 + 25 നികുതി, 
കമന മ്പർ 3 - ന് 900 + 45 നികുതി, കമന മ്പർ 4 - ന് 
700 + 35 നികുതി. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4 
ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 45 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 
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-- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd. gov.in - ൽ നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസി 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), - നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 004 0 - 00 - 111 - 99 എന്ന ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ( ഒപ്പ്) 
ശീർഷ ക ത്തിലും ട്രഷറി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് കോഴിക്കോട്- 673 020, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ടെണ്ടർ പമാ ണ ത്തോടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഫോൺ : 0495 - 2371857. - ( പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി .എൻ. 13 / 2016 - 17. 

| 2017 മാർച്ച് 18. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 11- 4 - 2017, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ 

- പ്രവൃത്തി 
വില നികുതി ആ കെ 


- പൂർത്തീകരണ കരാറുകാരുടെ 

കാലാവധി. യോഗ്യത 


- (3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1,000 


300 


15 


315 


7 
- ദിവസം 


1 221/ 2016 -17 - തളിപ്പറമ്പ് സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ് 

പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി, പുനർ ദർഘാസ്) - 40,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
- വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി, 
വിഭാഗങ്ങൾ 


500 


25 


525 


- 


2 222 / 2016 -17 - പാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ 3,400 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 

1,35 ,000 


15 
ദിവസം 


3, 800 


500 


25 


525 


3 223 / 2016 - 17 - വളപട്ടണം സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ഓ ഫീസിന്റെ പു ന ർ വദ തീ ക ര ണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1, 50,000 


25 
ദിവസം 


3,000 


500 


25 


525 


15 


4 224 / 2016 - 17 - കൂത്തുപറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ഓ ഫീസിന്റെ പു ന ർ വ ദ തീക ര ണം 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 1,20,000 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


5 225 / 2016 - 17 - - ഇരിട്ടിയിലെ ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ 2,200 

ഓ ഫീസിന്റെ പു ന ർ വദ തീ ക ര ണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 87 , 000 
6 226 / 2016 - 17 ചൊക്ലി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ 3,200 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ( പുനർ ദർഘാസ്) - 

1, 26 , 000 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 
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(1 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


(4 ) 
500 


(5 ) 
25 


(6 ) 
525 


| ( 2 ) 

- ( 3 ) 
7 227 | 2016 - 17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ് സ്റ്റേഷനിലെ 2,500 

സി. ബി . സി. ഐ . ഡി. ഓഫീസിൽ എഫ്. ബ്ലോക്കിലെ 

വ ദ ത സ ം വി ധ മ ന ം മ റ പ ടു ത്തൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1, 00 ,000 


15 
ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി, 
വിഭാഗങ്ങൾ 


5,000 


500 


25 


525 


- 


8 228 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 

2, 00 ,000 


25 
ദിവസം 


500 


25 


525 


- 


15 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


9 229 / 2016 -17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി സൗത്ത് 4,300 

എ . ഇ . ഒ . ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,70,000 
10 230/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ജോയിന്റ് 4, 300 
ര ജി സ് ടാർ ( ജനറൽ) ഓ ഫീസിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,70,000 
11 231/ 2016-17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ ലൈൻ-രണ്ടാം നിലയിലെ 2,900 

അ പ്പ ല ് അ തോറിറ്റി ഓ ഫീ സിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,13, 000 
12 232 / 2 0 16 - 17 - കണ്ണൂർ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ 1,200 

സാക്ഷി കൂടിന് മുകളിലായി ഫാൻ സ്ഥാപിക്കലും 
അ നുബന്ധ വൈദ്യുത പ്രവ്യത്തികളും (പുനർ 

ദർഘാസ്) 47 , 000 
13 233 / 2016 - 17 - പെരിങ്ങോം സബ് രജിസ്ട്രാർ 900 
ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 35,000 
14 234/ 2016 - 17 - പയ്യന്നൂർ സബ് കോടതി കെട്ടിടത്തിലെ 3,100 

ജെ . എഫ്. സി. എം . കോർട്ട് ഹാളിന്റെയും പുതിയ 
ഓഫീസിന്റെ യും അ ധിക വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,23,000 
15 235 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഗവ. പ്രസ്സിലെ ഡി . ടി . പി . 4,800 

സെക്ഷൻ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 1,91,000 
16 236/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസനഫണ്ട് 2,700 

ത ളി പ്പ റമ്പ് നിയോ ജ ക മ ണ്ഡ ലം - പ രി യാ രം 
പഞ്ചായ ത്തിലെ ഗവ . ഹൈസ്കൂ ൾ കുറ്റിയേരിക്ക് 
വേ ണ്ടി പു തു താ യി നിർ മ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,08,000 
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17 237 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസനഫണ്ട് - 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം 
ഉദ യ ഗിരി (പാഥ മിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ത്തിൽ 

ഡോക് ടയർ മാർക്കു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ടെപ്പ് 3 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
1,25,000 


5,000 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


18 238 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - മാരുടെ വികസനഫണ്ട് 

ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം- ഗവ. എച്ച്. എസ്. 
രയരോമിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,00,000 
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( 5) 
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( 6) 
525 


15 
ദിവസം 


| ( 2 ) 

- ( 3) 
19 239/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസനഫണ്ട് 500 
കല്ല്യാ ശ്ശേ രി നിയോ ജ ക മ ണ്ഡ ലം - ചെറു കു ന്ന് 

ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതു തായി നിർമ്മിച്ച് 
സ്റ്റേഡിയം പവലിയൻ എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,00,000 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി, 
വിഭാഗങ്ങൾ 


3, 800 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


20 240 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസനഫണ്ട് 

തളി പ്പ റമ്പ നിയോ ജ ക മ ണ്ഡ ലം - കുറു മാത്തൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാലിക്കടവ് ഗവ. ഹൈസ്കൂളിനു 
വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,50,000 


25 


525 


15 


29 


21 241 /2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 3, 900 500 

മജി സ് ട്രേറ്റ് 2 - ന്റെയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
3- ന്റെയും ക്വാട്ടേഴ്സുകളിലെ പുനർ വൈദ്യു തീ 
കരണവും വൈദ്യുത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,55,000 


ദിവസം 


3, 800 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


22 242 /2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 

ക്വാട്ടേ ഴ്സിന്റെ യും അ ഡീ ഷ ണൽ മു ൻ സിഫ് 
ക്വാട്ടേഴ്സിന്റെയും പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 

വ ദ ത സം വി ധാ നം മച്ച പ്പെ ടു ത്ത ലും 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,52,000 


1,300 


300 


15 


315 
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ദിവസം 


23 2 43 / 2 0 16 - 17 - കൂ ത്തു പ റ മ്പ് മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബോർബൈൽ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 
ലഭ്യമാ ക്കലും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും അനു ബന്ധ 
പ്രവർത്തികളും - 49, 000 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന ശീർഷക ത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111 - 99 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആ വ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 
തലശ്ശേരി- 670 101. 
ഫോൺ- 0490 - 2321250 . 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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